انواع نماز نفل 
نماز نفل انواع زیادی دارد» که مهمترین آنها ازینقرار است: 


یکم: سنتهای رواتب [رواتب: جمع راتبه: وآن عبارت از شیء ثابت 
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وان پیت که وابسته به فرض میباشد. 


® 


مجموع س دوازده ركعت میباشند» ازینقرار: 
- دو رکعت قبل از نماز Ga:‏ 
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دو ویا چهار رکعت قبل از نماز ظز یی ر کعت بعد از آن. 


رک ا ر (T‏ 
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- دو ركعت بعد از عشاء. S3‏ 


ن عر رر ات امک کے کت من ار تی کے د در کت را 
حفظ کردم: دو رکعت قبل از ظهر» ودو رکعت بعد از آن» و دو رکعت 
بعد از مغرب در خانه شان» ودو رکعت بعد از عشاء در خانه شان» و 
دو رکعت قبل از نماز فجر "[ باتفاق بخاری ومسلم] 

#نماز_نقل 


